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L I B R O 


Ma non gli ufarono gli Antichi maggiori di tre diametri di colonna , fuor che nell’ordine To 
fcano , nel quale vfandofi lo Architraue di legno ; faceuano gli intercolunnij molto laighi • n ' 
minoii di vn diametro , e mezo, e di quefto fpatio fi feruirono all’hora mafsimamente , quandoV^ 
ceuano le colonne molto grandi . Ma quegli intercolunnij piu de gli altri approuarono, che fuffero 
di due diametri di colonna,& vn quarto ; e quefta dimandarono bella,& elegante maniera d’interco 
lunnij . Et fi deue auertire che tra gli intercolunnij, ouero fpatij, e le colonne deue effere proportio- 
ned corrifpondenza ,• percioche fe ne gli fpatij maggiori fi porranno colonne fottili ; fi leuera grandif 
fima parte deH’a{petto,elfendo che perlo molto acre, che fara traivani, fifcemera molto dellaloro 
groffezza ; e fe perlo contrarionelli Ipatij ftrettifi faranno le colonne groffe, per la ftrettezza,&an<ni 
ftia de gli Ipatij faranno vn’afpetto gonfio,e fenza gratia. E pero fe gli Ipatij eccederanno tre diame- 
tri ; fi faranno le colonne groffe per la fettima parte dellaloro altezza,come ho olferuato di fotto nel- 
1’ ordine Tofcano. Ma fe gli fpatij faranno tre diametri ; le colonne faranno lunghe fette tefte e meza 
ouero otto, come nell’ordine Dorico : e fe di due,& vn quarto; le colonne faranno lunghenoue tefte* 
come nellonico : efe didue,fi faranno le colonne lunghenoue tefte e meza, come nel Corinthio:e 
finalmente fe faranno di vn diametro e mezo; faranno le colonne lunghe dieci tefte, come nelCompo 
fito . Ne’ quali ordiniho hauuto quefto rifcuardo, accioche fiano come vn’efempio di tutte quefte 
maniere d’intercolunnij : lequali ci fono infegnate da Vitruuio al cap . fopradetto. Deono effere 
nelle fronti de gli edificij le colonne pari : accioche nel mezo venga vn’intercolunnio , il quale fi fa- 
ra alquanto maggiorede gli altri, accioche megliofivegganole porte, eleentrate, che fifogliono 
mettere nel mezo ; e quefto quato a i colonnati femplici. Ma fe fi faranno le Loggie co i pilaftri,cofi 
fi doueranno difporre, che i pilaftri non fiano manco grofsi del terzo del uano, che fara trapilaftro , e 
pilaftro : e quelli,che faranno ne i cantoni ; andaranno grofsi per li d ue terzi ; accioche gli angoli del- 
la fabricauengano ad effere fodfie forti. E quandohaueranno afoftentare grandifsimo carico,come 
ne gli edificij molto grandi ; all’hora fi faranno grofsi per la meta del vano,come fono quelli del Thea 
tro di Vicenza, e delf Anfitheatro di Capua ; ouero per li due terzi , come quelli del Theatro di Mar- 
cello in Roma ; e del Theatro di Ogubio : il quale hora e del Sig.Lodouico de’ Gabrielli gentil’huo- 
mo di quella Citta. Gli fecero gli Antichi alcunauolta ancho tanto grofsi,quato era tutto il vano, co- 
me nel Theatro di V erona in quella parte, chenon e fopr a il Monte . Manellefabrichepriuatenonfi 
faranno ne meno grofsi del terzo del vano,ne piu de i due terzi, & douerebbono elfer quadri : ma per 
fcemare la fpefa,e per fare il luogo da pafteggiare piulargo fi faranno manco grofsi per fianco di quel 
lo,che fiano in fronte,e per adornare la facciata ; fi porranno nel mezo delle fronti loro meze colon- 
ne,ouero altri pilaftri,’che tolgano fufo la cornice,che fara fopra gli archi della Loggia ; e faranno del 
la groffezza,che richiederanno le loro altezze,fecondo ciafcun’ordine,comene i feguenti capitoli & 
dilegni fi vedera. A intelligenza de’ quali (accid ch’io non habbia e rcplicare il medefino piu volte) 
e da faperfi, ch’io nel partire,e nel mifurare detti ordini non ho uoluto tor certa,e determinata mifura, 
cioe particolare ad alcuna Citta,come, braccio,o piede,o palmo ; fapendo che le mifure fono diuer- 
fe,come fono diuerfe le Citta, e le regioni : Ma imitando V itruuio , il quale partifce , e diuide l’ordine 
Dorico con una mifura cauatad alia groffezza della colonna, laquale e commune a tutti,e daluichia- 
mata Modulo ; mi feruiio ancor io di tal mifura intutti gli ordini, e fara il Modulo il diametro della 
colonna da baifo diuifo in minuti feflanta, fuor che nel Dorico : nel quale il Modulo fara per il mezo 
diametro della colonna, e diuifo in trcnta minuti; perche cofi riefce piu commodo ne’ compartimen- 
ti di detto ordine . Ondepotraciafcuno facendo il Modulo maggiore,eminorefecondo la qualita 
della fabricaferuirfi delle proportioni,& dellefacome difegnatc aciafcun’ordine conuenienti. 


DELL’ORDINE TOSCANO. 


Cap. XIIII. 


’ORDINE T ofcano,per quato ne dice Vitruuio, e fi uede in effetto,e il piu fchiet 
to,efempliceditutti gli ordinideH’Architettura: percioche ritiene in fedi quella 
primieraantichita,e manca di tutti quegli ornameti,che rendono gli altri riguarde 
uoli,e belli.Quefto hebbe origineinTofcananobilifsima parte di Italia, onde anco 
ra ferba il nome . Le colonne co bafa,ecapitello deono efler lunghe fette moduli, e 
>§1 fi raftremano di fopra la quarta parte dellaloro groffezza.Se fi faranno di quefto or 
dine colonnati femplici ; fi potranno fare gli fpatij molto grandi : perche gli Architraui fi fanno dile- 
gno,e pero riefce molto commodo per l’ufo di Villa, per cagione de’ Carri & d’altri iftrumenti rufti- 
chi,& e di picciola fpefa : Ma fe fi faranno porte, 6 loggie con gli Archi ; fi feruaranno le mifure pofte 

neldife- 





andrea palladio / Ouattro Libri delVArchitettura Venice, 1570 the lessit 




